KSIADZ ROMAN SPITHAL 


Doktor św. Teologii 


Prałat Kustosz Katedry krakowskiej, Protonotaryusz apostolski, Prałat domowy Ojca Sw. 
Radca i Referent Kuryi biskupiej 


przeżywszy lat 65, opatrzony św. Sakramentami, zasnął w Panu dnia 8 stycznia 1889 roku. 


Wyprowadzenie zwłok z domu przy ulicy Kanoniczej 1. 3 do kościoła katedralnego na Wawelu nastąpi we czwartek 
dnia 10 stycznia b. r. o godzinie 8 rano, zkąd po odprawionem nabożeństwie odprowadzone zostaną na cmentarz. 


Na pogrzeb zaprasza W.W. Duchowieństwo 1 Pobożnych wiernych Kapituła katedralna. 


